CAPITULO II A 


COLUMNA VERTEBRAL 


La columna vertebral, llamada también columna raguídea o más abreviadamente 
raquis, es un largo tallo óseo, situado en la línea media y parte posterior del tron- 
co, que sirve de vaina protectora a lą medula espinal y de punto de apeyo a gran 
número de vísceras, 

Esta columna ocupa sucesivamente, yendo de arriba abajo: el cuello; el dorso; 
la región lumbar; la pelvis. De ahi su división clásica, pero puramente artificial, en 
cuatro porciones: 1.% la porción cervical; 2.2, la porción dorsal; 3.*, la porción lumbar, 
y 4°, la porción pélvica o sacrococcigea. 

La columna vertebral está esencialmente fermada por una serie de elementos 
óseos, discoideos y superpuestos de manera regular denominados vértebras, En el 
hombre cuéntanse 33 ó 34 de éstas, distribuidas del modo siguiente ::”7, en la porción 
cervical (vértebras cervicales); í23yen la porcién dorsal (vértebras dofsales);: 5 en la 
porción lumbar (vértebras lumbares) OD 10yen la porción pélvica (vértebras sacras 
y vértebras coccigeas). 

Las vértebras cervicales son libres e independientes, y lo mismo sucede con las 
dorsales y lumbares. En cuanto a las vértebras sacrococcigeas, están considerablemente 
modificadas ens forma exterior y, perdiendo incluso su individualidad, se sueldan 
más o menos entre ON man EN constituyen dos huesos que merecen una des- 


cripción especial, el y IO, 


